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Div.1 1. 203 GC Moosburg Pörtschach 
2. 311 Golfclub Haugschlag-Waldviertel 
3. 710 Golfclub Wilder Kaiser 
4. 314 Colony Club Gutenhof 
5. 402 GC Linz - St. Florian 
6. 307 Golfclub Schloss Schönborn 
7. 603 Golf- & Landclub Ennstal AN 
8. 506 GC Gut Altentann T 


GC Stärk-Linz Golf-& Landclub Achensee 
. 901 GC Wien Kärtner Golfclub Dellach 
. 302 GC Föhrenwald GC Wels 
. 212 Golfclub St. Veit-Längsee Linzer GC Luftenberg 
. 312 Golf & Country Club Brunn GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 


. 509 GC Radstadt Golfclub swarco Amstetten-Ferschnitz 


Absteiger 2021 
313 UNION Golfclub Schloss Ernegg 614 Golfclub Murtal 
320 Golfclub Lengenfeld 
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